Piro, Peter (DPH) </0=C0MM0NWEALTH OF 
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Sent: Saturday, January 14, 2012 10:18 AM 

To: Piro, Peter (DPE1) <Peter.Piro@MassMail.StateMA.US>; Renczkowski, Daniel (DPH) 

<Daniel.Renczkowski@MassMail.StateMA.US>; Medina, Nicole (DPH) 
<Nicole.Medina@MassMail.State.MA.US>; Tran, Mai (DPH) 
<Mai.Tran@MassMail.StateMA.US>; Frasca, Daniela (DPH) 
<Daniela.Frasca@MassMail.StateMA.US>; Saunders, Della (DPH) 
<Della.Saunders@MassMail.State.MA.US>; Corbett, Kate (DPH) 
<Kate.Corbett@MassMail.StateMA.US>; Glazer, Lisa (DPH) 
<Lisa.Glazer@MassMail.StateMA.US>; Lawler, Michael (DPH) 

<Michael.Lavvler@MassMaiI.State.MA.US>; Lleshi, Hevis (DPH) 
<Hevis.Lleshi@MassMail.StateMA.US>; Sprague, Shirley (DPH) 
<Shirley.Sprague@MassMail.StateMA.US>; Phillips, Gloria (DPH) 
<Gloria.Phillips@MassMail.StateMA.US>; Zanolli, Janice (DPH) 
<Janice.Zanolli@MassMail.StateMA.US> 

Cc: Salemi, Charles (DPH) <Charles.Salemi@MassMail.StateMA.US>; O'Brien, Elisabeth 

(DPH) <Elisabeth.O'Brien@MassMail.StateMA.US>; Khan, Annie (DPH) 

<Annie.Khan@MassMail.StateMA.US> 

Subject: Federal Law 

Attach: penalties.pdf 
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